جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





: 5 ز المدرسة ٠:‏ 127 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديرية : الكرخ الأولى رمز المدر رقم من 1 إلى 
المدرسة:٠‏ ثانوية الغد النموذجية الاهلية للبنات 
الذ : إحيائ : 
لفرع: إحيائي الدور الأول 2020/9 














1 | 102042127001 [تمرهاسعد حاتم حسون | 63 | 60 | 32 | 20 |%6 | 29 | | مإ 0 | 0 
2 | 102042127002 | ديما عمر عبد الرحمن لطيف____ |_ 85 | 88 | 76 | 52 | 67 | 54 | | نجج | 422 | 70.33 _ 
3 | 102042127003 || رباب كاظم على عبود ___| 89 | 96 | 97 | 89 | 95 | 99 | | نجج | 565 | 94.17 
4 | 102042127004 || ريام فراس على حميد | 60 | 78 | 60 | 29 | 41 | 50 | | معيد | 0 | 0( 
_ 5 | 102042127005 | زهاء محسن مجيد شاكر_ | 85 | 95 | 84 | 65 | 86 | 72 |__| ناهج | 487 | 81.17 _ 
6 | 102042127006 | فاطمة ثمر ترتيبكريم_ _| صفر | 87 | 84 | صفر | 90 | صفر | | معيد | 0 | 0 )| 
7 | 1020421270077 | فخر كمال حموديحسين ___| 87_ | 87 | 77 | 50 | 67 | 69 | | ناجج | 437 | 72.83 

الممتحنون 


000 سب التجاح ا 
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